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Dyrektor Banku Gospodarstwa Krajowego, Członek Rady 
Nadzorczej Powszechnej Spółdz. Mieszkaniowej w Krakowie 


przeżywszy lat 55, po krótkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 
zasnął w Panu dnia 1 czerwca 1947 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu rakowiekim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi w Środę 


dnia 4 b. m. o godz. 2” po południu, na który-to smutny obrzęd zaprasza 


Rada Nadzorcza i Zarząd 
Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej 
Zakład pogrzebowy „CONCORDIA“ 


JANA WOLNEGO 
Kraków, pl. Szczepański L. 2 — Telefon 555-67 


ie, ul. Mikołajska 13 


